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Recensione di Wall Scanner: quanto funziona davvero un magnetometro?
Se hai mai cercato una recensione di un'app rilevatore di montanti, ti sei quasi certamente imbattuto in un miscuglio confuso di marketing entusiasta e recensioni furiose da una stella. La verità sugli scanner da parete basati sul telefono è sfumata: funzionano davvero per certi compiti e falliscono davvero in altri. Questa recensione di Wall Scanner & Metal Detector ti offre il quadro completo: precisione, casi d'uso, limiti e privacy.
Scaricala gratis su iPhone (App Store) oppure Android (Google Play): niente pubblicità, nessun account richiesto.
Che cosa fa davvero Wall Scanner & Metal Detector
L'app usa il magnetometro integrato nel telefono — lo stesso chip che alimenta l'app bussola — per rilevare le perturbazioni del campo magnetico locale. Quando fai scorrere lentamente il telefono sulla parete, l'app cerca nei valori del magnetometro dei picchi corrispondenti a viti o chiodi metallici annegati nel cartongesso. Poiché le lastre sono fissate ai montanti con viti metalliche a intervalli regolari, questi picchi rivelano indirettamente la posizione dei montanti.
L'app include tre modalità distinte:
	Modalità rilevatore di montanti: ottimizzata per la scansione lenta della parete. Mostra un grafico del magnetometro in tempo reale. I picchi nel grafico indicano fissaggi metallici — e quindi la posizione dei montanti.
	Modalità metal detector: mostra i valori grezzi in microtesla. Utile per individuare qualsiasi metallo ferromagnetico nelle vicinanze, comprese tubature e armature annegate.
	Modalità rilevatore di campi elettromagnetici: mostra il modulo totale del vettore magnetico. Rileva la componente magnetica dei campi elettromagnetici prodotti da cavi ed elettrodomestici.

Precisione: cosa dicono i test
Nei test su cartongesso moderno applicato a pareti con struttura in legno:
	L'app ha individuato correttamente la posizione dei montanti nell'80-90% dei casi in cui erano state usate viti da cartongesso (costruzione moderna)
	Si sono verificati falsi positivi vicino a tubi metallici, scatole elettriche e paraspigoli
	Le prestazioni sono peggiorate su pareti vecchie con meno fissaggi (costruzione solo a chiodi, intonaco su listelli)
	Le pareti con montanti metallici (edilizia commerciale) hanno prodotto letture ampie e continue anziché picchi isolati

La qualità del magnetometro varia molto tra i modelli di telefono. Gli iPhone di fascia alta e i top di gamma Android hanno sensori più sensibili rispetto ai dispositivi economici.
Casi d'uso: dove eccelle
Appendere quadri e mensole leggere
Per carichi leggeri (sotto i 5 kg) l'app è più che sufficiente. Individua il picco, segna il montante, avvita. È il caso d'uso ideale: rapido, sempre a portata di mano, senza alcun hardware.
Verifica prima di forare
Anche quando usano un rilevatore hardware, molti professionisti fanno una scansione veloce col telefono per un riscontro incrociato. I due metodi spesso si confermano a vicenda e ogni tanto individuano falsi positivi sfuggiti allo strumento.
Rilevamento di tubi e metalli
La modalità metal detector è davvero utile per individuare tubi ferromagnetici (condutture di acqua o gas in ferro e acciaio) prima di tagliare o forare in zone dove potrebbero passare. Inutile per tubi in rame o PVC.
Mappatura dei campi elettromagnetici
La modalità EMF aiuta a individuare le aree ad alta attività magnetica attorno a cablaggi, trasformatori ed elettrodomestici. Utile come strumento di orientamento approssimativo, non come strumento di precisione.
Limiti: dove fatica
Pareti in intonaco
Le case più vecchie con pareti in intonaco hanno spesso meno fissaggi metallici (o usano vecchi chiodi invece delle viti moderne), producendo segnali più deboli. Su questi tipi di parete il rilevamento non è affidabile.
Carichi pesanti
Per montare TV di grandi dimensioni, specchi a figura intera o mobili voluminosi, verifica sempre con un rilevatore di montanti hardware. L'app è un utile primo passaggio, ma la posta in gioco è troppo alta per affidarsi solo a essa con carichi pesanti.
Rilevamento di metalli non ferrosi
Tubi in rame, canaline in alluminio e raccordi in ottone non vengono rilevati in modo affidabile. Il magnetometro è efficace solo con i metalli ferromagnetici.
Montanti profondi
Se tra il fissaggio e la superficie c'è uno spesso strato di materiale (per esempio piastrelle su lastra di supporto su cartongesso), il segnale si attenua notevolmente.
Privacy: quali dati raccoglie?
Wall Scanner & Metal Detector raccoglie zero dati dell'utente. L'app:
	Non richiede account né indirizzo e-mail
	Non chiede il permesso di accedere alla posizione
	Non invia le letture dei sensori ad alcun server
	Funziona al 100% offline, in modalità aereo
	Non integra alcun SDK di analisi o di pubblicità

L'unico permesso necessario è l'accesso ai sensori — e soltanto mentre l'app è in primo piano. È il minimo indispensabile per funzionare.
Confronto con i rilevatori di montanti hardware
Un rilevatore hardware da 30 dollari usa la rilevazione capacitiva: misura le variazioni di densità, non il magnetismo. Questo significa che può trovare il bordo di un montante anche se a quella profondità non c'è alcun fissaggio metallico. Un'app per telefono non può farlo. Tuttavia:
	Il telefono ce l'hai sempre in tasca: non serve possedere un dispositivo separato
	L'app è gratuita; un rilevatore hardware decente costa dai 15 agli 80 dollari
	Per un uso occasionale, la differenza di precisione conta raramente nella pratica

Verdetto finale
Wall Scanner & Metal Detector merita una raccomandazione convinta per il fai-da-te domestico. È onesta su ciò che misura, mostra i dati grezzi e non nasconde i propri limiti. Per appendere oggetti tutti i giorni in case con cartongesso moderno funziona in modo affidabile. Per usi professionali o carichi pesanti, usala come primo passaggio e verifica con uno strumento hardware.
Scaricala gratis: App Store (iPhone) | Google Play (Android)
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